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Katowice, dnia 03 wrześnial 2021 r. 
PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
O0KA.4210.47.2021.PS 


Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 2 września 2021 r., znak: OKA.4210.47.2021.PS 


Decyzją z dnia 2 września 2021 r., nr OKA.4210.47.2021.PS, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
(dalej: „Prezes URE”) odmówił zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo 
energetyczne: Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (dalej: 
„Przedsiębiorstwo ”'). 

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji Prezes URE ustalił, że Przedsiębiorstwo opracowało 
taryfę niezgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 


energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.). 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 


/-/ 
Marek Miśkiewicz 
Dyrektor 
Południowego Oddziału 
Terenowego URE 
z siedzibą w Katowicach 


